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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 
Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


No . C6 /8387 / 13 /MCK . 

19th June 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Various Consumables for the Department of 
General Surgery, Government Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on 
payment of * 420 in cash or by money order till 
23 - 7 - 2013 , 11. 30 a.m . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of * 40 will be added towards postage charges. 
Money orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No . 06 /8387 / 13 /MCK for the 
purchase of Various Consumables for General Surgery 
addressed to “ The Principal, Government Medical College , 
Kottayam - 8 ” should reach this office on or before 
23 - 7 - 2013 , 1 p . m . Tenders received late will not be 
entertained. The duly received tenders will be opened at 
23 - 7 - 2013 , 2 .30 p . m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present 
at that time. 


Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reson . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇനം 


കമ 
നമ്പർ 


സ്റ്റെറൈൽ ഐറ്റം 
കത്തീറ്റർ, ഷീത്ത്, ഗൈഡ് വയർ, 
പഞ്ചർ നീഡിൽ, ലുവർ ലോയർ ലോക്ക് 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജന റൽ 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിലേക്കുള്ള വിവിധ സർ ജി ക്കൽ 
കൺസ്യൂമബിൾസ് വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ ? 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
23 - 7 - 2013, 11 .30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രത ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ( 40 അധികം 
മണി ഓർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് 
ലഭിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി6 / 8387 / 13 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് വിവിധ 
സർജിക്കൽ കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
"" പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 23 - 7 - 2013, 1 മണിക്ക് മുമ്പേ ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 23 - 7 - 2013 , 2.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ ? 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
1-8 -2013 , 11 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ( 40 അധികം മണി ഓർഡർ 
ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് ലഭിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 / 2433 / 13 / എം . സി . കെ . ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ പേര് 
റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസിലേക്കുള്ള കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി "" പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 1 - 8 - 2013 , 1 മണിക്ക്മുൻപ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
1- 8- 2013, 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


( 2 ) 


No. C3/2433/13/ MCK . 

25th June 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following equipments to Medical College , 
Gandhi Nagar P . O ., Kottayam . 


Government Medical College , 
Gandhi Nagar P . O ., Kottayam . 


( Sd.) 
Principal . 


Sl. No . 


TENDER NOTICES 


Item 
Sterile Items 
Catheters & Sheath 
Guide wires puncture needle & 
Luer loer lock syringe 


Tender forms can be had from this office on 
payment of * 420 in cash or by money order till 
1 - 8 - 2013, 11 a. m . No other modes of remittance will be 
entertained. Those who require tender forms by post , a 
sum of * 40 will be added towards postage charges. 
Money orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as Tender No. C3/2433 / 13 /MCK for the purchase 
of Consumables for Radiodiagnosis, addressed to "" The 
Principal, Government Medical College, Kottayam - 8 
should reach this office on or before 1 - 8 - 2013 , 1 p . m . 
Tenders received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened at 1 - 8 - 2013 , 2 .30 p . m . in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 


No. B4-3832/2013/ MCCH . 

25th June 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Biscuit to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu for the Financial year 2013- 14 . 

Estimated Cost _ 1 2,00 , 000 . 
Earnest Money Deposit - 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original 400 + VAT. 

Duplicate X 200 + VAT. 
Date for issuing tender form — 11-7-2013 . 

Last date and time for issuing of tender forms 
19-7-2013 , 3 p. m . 

Last date and time for receiving of tender forms— 
26-7-2013 , 2 p . m . 

Date and time for opening of tender 
27-7-2013, 3 p. m . 


നിബന്ധനകൾ 


CONDITIONS 
1. A preliminary agreement should be enclosed in a 

Kerala Stamp Paper worth * 100 with the tender 

form . 
2 . The cost of tender form will be accepted only by 

cash or money order. 
3 . The tender should have a P . F . A . license which 

should be valid in the place in which this hospital 

situated . 
4. A solvency certificate worth 7 1 , 00 , 000 obtained 

within six months. 
5 . Should be produce Encumbrance Certificate. 
6 . The tender form is not transferable . 
7. The tenderer along with the application should 

produce a copy of election ID card /the Certificate 
issued by Village Officer regarding Name and 

Address. 
8. The application form with demand for stamp paper 

or any other documents will be rejected . 
9. The money order without proper address will be 

rejected . 
10 . The lowest rate either recommended the Revenue 

Authority or quoted by the tenderer will only be 

sanctioned . 
11. The Negotiation will be done with those who have 

quoted lowest price. 
12 . The cost of tender form will not be reimbursed . 
13. All rules in force in respect of Government Tenders 

are applicable to this tender also . 
14. The undersigned has right to reject/cancel tender 

without assigning any reason . 
- മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപത്രിയിലേക്ക് 
2013 - 14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ബിസ്കറ്റ് 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 2,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
11 - 7 - 2013. 


1. ? 100 - ന്റെ പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
2. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില പണ മാ യിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് 
ബാധകമായ പി . എഫ്. എ . ലൈസൻസ് വേണം. 
ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള സോൾവെൻസി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (R 1,00 ,000- ന്റെ ). 
5. എൻകംമ്പൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
- ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്/ വില്ലേജ് 
ആഫീസർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരിന്റെയും അഡസിന്റെയും 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. 
8. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റ് 
എന്തെങ്കിലും പ്രമാണങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 

അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
9. വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത മേൽ വിലാ സ ത്തോടു കൂടിയ 

മണിയോർഡർ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
10. ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന പദേശത്ത 
റവ ന അ ധി കാ രി കൾ അംഗീ ക രിച്ചു നൽകു ന്ന 
നിരക്കോ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കോ ഏതാണ് കുറവ് 

അതായിരിക്കും നൽകുന്നത്. 
11. - ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖ പ്പെടു ത്തി യിട്ടു ള്ള 

വരുമായിട്ടുമാത്രമേ ആവശ്യമെങ്കിൽ നെഗോഷിയേഷൻ 

നടത്തുകയുള്ളൂ. 
12. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല . 
13 . നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

ഈ ടെണ്ടറുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 
കാരണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് 
ടെണ്ടറുകളെ തിരസ്കരിക്കുവാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള 
അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 


14 . 


- (2 ) 


No. B4- 3834/2013/ MCCH . 

| 25th June 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Egg to Medical College Chest Hospital , 
Mulamkunnathukavu for the Financial year 2013 - 14 . 

Estimated Cost R 2,00, 000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original X 400 + VAT. 
- Duplicate X 200 + VAT . 
Date for issuing tender form --11- 7-2013. 

Last date and time for issuing tender form 
19 -7-2013 , 3 p . m . 

Last date and time for receiving of tender forms— 
26-7-2013, 2 p. m . - 

Date and time for opening of tender forms 
27-7-2013, 2 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 7 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 7 - 2013 , 2 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - - 27 - 7 - 2013 , 
12 .30 മണി. 


നിബന്ധനകൾ 


CONDITIONS 


1. A preliminary agreement should be enclosed in a 

Kerala Stamp Paper worth * 100 with the tender 
form . 


2 . The cost of tender form will be accepted only by 

Cash or Money Order. 
3. A solvency certificate worth 3 1 ,00,000 obtained 

- within six months. 


4 . Should be produce Encumbrance Certificate. 


8 . 


1. ? 100 - ന്റെ പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ്. 
2. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില പണ മാ യിട്ടോ 

മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
3. ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് 

ബാധകമായ പി . എഫ്. എ . ലൈസൻസ് വേണം. 
ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള സോൾവെൻസി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (R 1,00,000- ന്റെ ). 
5. എൻകംമ്പൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്/ വില്ലേജ് 
ആഫീസർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരിന്റെയും അഡ്രസിന്റെയും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോറ ത്താ ടൊപ്പം മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റ് 
എന്തെങ്കിലും പ്രമാണങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 

അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
9. വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത മേൽവിലാ സ ത്തോടു കൂടിയ 

മണിയോർഡർ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
10 . ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന പദേശത്ത 
റവ ന അ ധി കാ രി കൾ അംഗീ ക രിച്ചു നൽകുന്ന 
നിരക്കോ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കോ ഏതാണ് കുറവ് 

അതായിരിക്കും നൽകുന്നത്. 
11. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖ പ്പെടു ത്തി യിട്ടു ള്ള 

വരുമായിട്ടുമാത്രമേ ആവശ്യമെങ്കിൽ നെഗോഷിയേഷൻ 

നടത്തുകയുള്ളൂ. 
12. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 
13 . നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

ഈ ടെണ്ടറുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 
14 . കാരണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് 

ടെണ്ടറുകളെ തിരസ്കരിക്കുവാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള 
അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 


5. The tender form is not transferable . 
6 . The tenderer along with the application should 

produce a copy of election ID card /the Certificate 
issued by Village Officer regarding Name and 

Address. 
7 . The application form with demand for Stamp Paper 

or any other documents will be rejected . 
8 . The money order without proper address will be 

rejected . 
9. The lowest rate either recommended the revenue 

authority or quoted by the tenderer will only be 
sanctioned . 


10. The Negotiation will be done with those who have 

quoted lowest price. 
11. The cost of tender form will not be reimbursed . 
12 . All rules in force in respect of Government tenders 

are applicable to this tender also . 
| 13. The undersigned has right to reject/ cancel tender 

without assigning any reason . 
- മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപത്രിയിലേക്ക് 
2013- 14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ കോഴിമുട്ട 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാ 
നത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 1 2,00, 000. 


- (2 ) 


No. E4- 3834/2013/ MCCH. 

25th June 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Egg to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu for the Financial year 2013 - 14 . 

Estimated Cost 3 2 ,00,000. 
Earnest Money Deposit - 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original X 400 + VAT. 

Duplicate X 200 + VAT. 
Date for issuing tender form — 11-7 -2013. 

Last date and time for issuing tender form 
19- 7-2013 , 3 p. m . 

Last date and time for receiving of tender forms — 
26-7 -2013, 2 p . m . 

Date and time for opening of tender forms 
27 -7-2013 , 2 p . m . 


നിരതദ്രവ്യം ആകെ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 7 400 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 3 200 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
11 - 7 - 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19- 7 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതിയും 
സമയവും 26 - 7 - 2013, 2 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 7 - 2013, 
2 മണി. 


നിബന്ധനകൾ 


3 . 


1. ? 100 - ന്റെ പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ്. 
2. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ 

ആയിട്ടോ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
-- ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള 3 1, 00,000 - ന്റെ 

സോൾവെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
4. ഇൻകംമ്പൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
5. ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്/ വില്ലേജ് 
ആഫീസർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരും അഡസിന്റെയും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം അപേക്ഷിയ്ക്കണം. 
- ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തോടൊപ്പം മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റ് 
എന്തെങ്കിലും പ്രമാ ണ ങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 

അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
8. വ്യക്തമല്ലാത്ത മേൽ വിലാസത്തോടു കൂടിയ മണി 

യോർഡർ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 

100 (Rupees One hundred only) and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of the quoted price . Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala , on request along with 
remittance X 150 ( Rupees One hundred and fifty Only ) 
Rupees 100 towards the cost of stamp paper and * 50 as 
incidental charge by Money Order taken in favour of 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode. Specimen copy 
of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading, unloading , erection and commission 
charges and installation should be done by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. The tenders will be opened 
as detailed below . Belated tenders will not be accepted . 


ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ റവന്യൂ 
അധികാരികൾ അംഗീകരിച്ചു നൽകുന്ന നിരക്കോ/ ക്വാട്ട് 
ചെയ്ത നിരക്കോ ഏതാണ് കുറവ് അതായിരിക്കും 
നൽകുന്നത്. 


- SL. 


Tender 


Items, Department 
with Approximate Cost 


- No. 


No. 


| 1 


S5 /9247/13 / MCC 


S5/ 9248 /13/ MCC 


10. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 

വരുമായിട്ടുമാത്രമേ ആവശ്യമെങ്കിൽ നെഗോസിയേഷൻ 

നടത്തുകയുള്ളു. 
11. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 
12. നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

ഈ ടെണ്ടറുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 
13 . കാരണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് 

ടെണ്ടറുകളെ തിരസ്കരിക്കുവാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള 
അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 


Dynaplast Cardiology 
Department _ R 27,500 
Bone Forceps — Anatomy 
Department ? 70,000 
Trecheostomy tube with 
cuff Size 7 , 8 , 8 .5 — Medicine 
Department ? 35,000 


3 


S5 / 9249 /13/ MCC 


Office of the Superintendent, 
Medical College Chest Hospital, 
Mulankunnathukavu . 


(Sd .) 
Superintendent. 


Cost of tender form : 

Original 3 312 for Sl. Nos . 1 and 3, 3 416 for Sl. No. 2. 

Duplicate - Y 156 for Sl. Nos. 1 and 3 , 7 208 for 
Sl. No . 2 . 

- By post _ 1 352 for S1 Nos. 1 and 3 , 7 456 for 
Sl. No . 2 . 


TENDER NOTICES 


- (1) 
No. S5 - 9247 /2013/ MCC. 

15th June 2013 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Minor Equipments to the 
Various Department Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt . Medical College , 
Kozhikode on during working hours (Phone -0495 2350212). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified below . The tender should be submitted along 


Closing date of sale of tender form by post 
| 26-7-2013 . 

Closing date and time of sale of tender forms — 
| 1- 8-2013 , 3, 30 p. m . 

Due date and time for receipt of tender forms— 
2-8 -2013, 11 a. m . 

Due date and time for opening of tender 
2 -8- 2013 , 11.30 a. m . 

Date upto which rates are to be firm 
31-3-2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - ക്രമ നമ്പർ 1- നും 3 - നും 1 312 , ക്രമ നമ്പർ 
2 - ന് ? 416 . 

- പകർപ്പ് - ക്രമനമ്പർ 1- നും 3 - നും 1 156, ക്രമ നമ്പർ 
2- ന് 3 208. 

തപാൽവഴി- കമനമ്പർ 1- നും 3 - നും 1 352, ക്രമനമ്പർ 
2 - ന് ? 456. 


തപാൽ വഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 26- 7 -2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1 - 8 - 2013 , 3. 30 മണി. 

- ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
2 - 8 - 2013, 11 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2 -8 - 2013, 
11. 30 മണി. 


ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി- 31 - 3 - 2014. 


നിബന്ധനകൾ 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration own 

cost if requested . 
3. Warranty minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: minimum 5 years , AMC and 

CAMC ( rate to be mentioned separatly considered 

for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗ ത്തി ലേക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495- 2350212). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നിധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ് തകം ത ന ത് 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 


4. വാ ർ ഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി/ സ മ ഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 
ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


(2) 


No . S2 / 9025/ 2013/ MCC . 


| 17th June 2013. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ഇനം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഏകദേശ 

അടങ്കൽ തുക 


1 എസ് / 9247 / 2013 / എം . സി . സി . - ഡൈനാപ്ലാറ്റ്- 

കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്- 27,500 


Sealed competitive tenders in prescribed form are 
invited from the manufacturers/ authorized dealers for the 
supply of Equipment as detailed below for Various 
Department, Govt. Medical College , Kozhikode. The 
tender forms and details can be obtained from the Office 
of the Principal, Government Medical College , Kozhikode 
on payment of tender cost. The tenders should be 
susperscribed with tender No . and addressed to the 
Principal , Government Medical College, Kozhikode. Belated 
tenders will not be accepted . 

Each tenders should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth ൽ 100 
- (Rupees one hundred only) and EMD @ 1 % of the total 

cost of the items tendered for stamp paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 


എസ്5/9248/ 2013/ എം . സി. സി. - ബോൺ ഫോർസെപ്സ് - 
അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് - 70,000 
- എസ്5 /9249 /2013 / എം . സി. സി. - ട്രാച്ചിയോസ്തമിട്യൂബ് 
വിത്ത് സൈസ് 7 , 8, 8.5 മെഡിസിൻ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ? 35,000 


Due date and time for receipt of tender forms, 
31-7 -2013, 11. a. m . 

Due date and time for opening of tender 
- 31- 7-2013, 11.30 a. m . 

Date upto which rates are to be firm — 31 -3-2014 . 


SPECIAL CONDITIONS 


| remittance of 3 150 (Rupees one hundred and fifty 
only ) by money order in favour of Principal, Government 
Medical College , Kozhikode . Speciman copy of the 
tender annexed with the tender form . Rates should be 
quoted in Indian Rupees only . All the taxes applicable is 
to be clearly mentioned. Freight insurance loading 
unloading erection and commission charges and 
installation charges should be bone by the tenderer. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfy other tender 
specifications are liable to be rejected without further 
notice. Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tender will be opened in the 
presence of tenderers or their authorized representatives as 
scheduled . 

Demonstration , if required should be provided by the 
firm at their on expense. Further details can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours. 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arrange demonstration at 

his own cost if request. 
3. Warranty: minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC minimum 5 years , AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately) will be 
considered for selection if necessary. 


5 . No advance payment will be made. 


| St. 
No. 


Tender 

No . 


Name of items and Department 

with Cost (approximate) 


| 1 


S2/9024/2013/ MCC 


2 


S2 / 9025/ 2013/ MCC 


3 


S2 /9026/2013/ MCC 


Bone marrow aspiration 
needles -- Medicine Dept. 
(100 Nos.) X 75,000 
Centrifuge Pathology 
Dept. (2 Nos.) 3 29, 496 
Centrifuge brushless — Pathology 
Dept. - 7 40, 000 
Mechanical Lithotripter Device 
Gastroenterology Dept. 
3 1, 50 ,000 . 
Patient Shifting roller 
Anaesthesiology ( 4 Nos.) * 40,000 
Pocket Dosimeter — Radiotherapy 
(2 Nos.) 1 2 lakh 


4 


S2 /9027/2013 / MCC 


5 S2/9029/2013/ MCC 


6 


S2/ 9095/ 2013/ MCC 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). ? 100- ന്റെ കേരള മുദ്രപ്രതത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകത ( പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


7 


S2 / 9096/ 2013/ MCC 


Pocket Scintillometer 
Radiotherapy - X 40, 000 . 


Cost of tender form : 
Original - 7 416 for Sl. Nos. 1, 4, 6 , 7, 1 312 for 

- Sl. Nos. 2, 3 and 5. 
Duplicate _ 8 208 for Sl. Nos. 1 , 4, 6 , 7, 3 156 for 

SI. Nos. 2 , 3 and 5 . 
By post _ 3 466 for Sl. Nos. 1 , 4, 6, 7, 3 362 for 

Sl. Nos . 2 , 3 and 5 . 


Closing date and time of sale of tender form 
by post - 25 - 7- 2013 , 3 p . m . 


Closing date and time of sale of tender forms , 
30 -7 - 2013, 3 p . m . 


( 3 ) 


ക്രമ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ നമ്പർ 


ഇനവിവരവും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഏകദേശ 

- ചെലവും 


എസ് .2 / 9024 / 2013 / 
എം . സി . സി. 


No . S4 /9673/2013 / MCC. 

| 18th June 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Tilt Table , Renal Biopsy gun 
Blade for BP knife No. 21 to various Departments , 
Government Medical College, Kozhikode. 
| St . Tender 

Name of items and Department 
No . No . 

with Approximate Cost 


2 


3 


എസ് .2 / 9025/ 2013/ 
- എം . സി. സി . 
എസ് .2 / 9026 /2013 / 

എം . സി . സി . 
എസ് .2/9027 /2013 / 
എം . സി . സി . 


1 


S4/ 9673 /13/ MCC 


ബോൺമാരോ ആസ്പിരേഷൻ 
നീഡിൽ ( 100 എണ്ണം) മെഡിസിൻ 
വിഭാഗം - 75,000 
സെന്റ്റിജ്( 2 എണ്ണം) 
പാത്തോളജി വിഭാഗം ? 29,496 

സെന്റ്റിഫ്യൂജ് ബഷസ്സ് 
പാത്തോളജി വിഭാഗം { 40,000 
മെക്കാനിക്കൽ ലിപ്ലോടിപിർ 
ഡിവൈസ്ഗ്യാസ്ട്രോ 
എന്ററോളജി വിഭാഗം - 
1 1,50, 000 
പേഷ്യന്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് റോളർ 
(4 എണ്ണം) അനസ്തേഷ്യാളജി 
വിഭാഗം ? 40,000 
പോക്കറ്റ് ടേസി മീറ്റർ (2 എണ്ണം) 
കാൻസർ വിഭാഗം - 2 ലക്ഷം 
പോക്കറ്റ് സിന്റിലോമീറ്റർ 
കാൻസർ വിഭാഗം ? 1 ലക്ഷം 


| 2 


S4/9674/ 13 / MCC 


Blade for BP Knife No. 21 — 
Forensic Medicine X 35,000 
Tilt Table - Motorised 
78 " x 24 " --Physiology 
? 40 , 000 


5 


എസ് .2 /9029/ 2013 / 
എം . സി . സി . 


S4 /9675 /13 / MCC 


Renal Biopsy gun — Medicine 
R 1 , 00 ,000 


6 


എസ് .2/9095 / 2013/ 

എം . സി . സി. 
എസ് .2 / 9096 /2013/ 
എം . സി . സി. 


7 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 4, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് ? 416 , 

ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 1 312. 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1, 4, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 3 208, 

ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5 ഇവയ്ക്ക് ( 156. 
തപാൽവഴി- ക്രമനമ്പർ 1, 4, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് ? 466, 

ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5 ഇവയ്ക്ക് ? 362. 
തപാൽ വഴി ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 25 - 7 -2013 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 7 - 2013 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
31- 7 - 2013 , രാവിലെ 11 മണി. 


Cost of tender form : 
Original 312 for Sl . Nos. 1, 2 and 3 416 for 

- Sl. No. 3. 
Duplicate _ 8 106 for Sl. Nos . 1 , 2 and 3 208 for 

- Sl . No. 3 . 
By post _ 3 352 for S1 Nos. 1 , 2 and 3 456 for 

| Sl. No . 3 . 
Closing date of sale of tender form by post 
2- 8 - 2013 . 

Closing date of sale of tender forms— 
7- 8 - 2013 . 

Due date and time for receipt of tender forms — 
8 -8 - 2013 , 11 a. m . 

Due date and time for opening of tender forms 
8 - 8- 2013, 11 . 30 a. m . 

date upto which rates are to be firm — 31-3 -2014 . 

Tender forms and details can be obtained from the 
Office of the Principal, Govt. Medical College, Kozhikode 
on payment of tender cost . Tender should be superscribed 
with tender number and addressed to the Principal 
Government Medical College Kozhikode . Belated tenders 
will not be accepted. Each Tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth * 100 and Earnest Money Deposit @ 
1 % of the total cost of the items tendered for. Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with remittance of * 150 (Rupees * 100 
towards the cost of Stamp paper and 50 as incidental 
charge ) by Money Order in favour of Principal, Govt. 
Medical College, Kozhikode. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . Rates should 
be quoted in Indian Rupees only . All the taxes applicable 
is to be clearly mentioned . Freight, Insurance, loading, 
unloading , erection and commission charges and 
installation should be borne by the tenderer. Payment also 
will be made in Indian Rupees . 


ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
31 - 7 - 2013 , രാവിലെ 11.30 മണി. 


വില നിജമാക്കിയിരിക്കുന്ന തീയതി- - 31- 3 -2014. 

നിബന്ധനകൾ 
1. നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈ പു സ്തകം ത ന ത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


7 - 8 - 2013 . 


The tender without required Earnest Money 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 

ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
Tender form is not transferable. Cheque, Draft, Postage 

8 - 8- 2013, 11 മണി. 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be - ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
obtained on payment of cost. 

8 - 8 - 2013, 11.30 മണി. 
The tenders will be opened in the presence of the 

ടെണ്ടർ നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2014. 
tenderers or their authorized representatives as scheduled . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 

കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
SPECIAL CONDITIONS 

( ഫോൺ: 0495 -2350212). X 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
1. The brochure issued by the manufacturer in orginal നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
should be attached . 

1 % നിര തദവ്യത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
2 . The firm should be arranged demonstration at 

മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 

his 
own cost if requested . 

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 

ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
3. Warranty minimum 2 years 

ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
4 . AMC and CAMC minimum 5 years . 

വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
AMC and CAMC (rate to be mentioned separately ) 

സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാ ത ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
will be considered for selection if necessary. 

അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 
5 . No advance payment will be made . 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ടിൽട്ട് ടേബിൾ, റിനൽ ബയോപ്സി കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
ഗൺ ബ്ളെയ്ഡ് ഫോർ ബി. പി . നെഫ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 
തി ലേക്ക് നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
അംഗീകൃത വിത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 

മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
- ക്രമ 

താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ഇനവിവരവും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും 
, ദർഘാസ് നമ്പർ 
നമ്പർ 

ഏകദേശ ചെലവും 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 

മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
1 എസ4-9673 / 13 / എം . സി . സി . ബ്ളെയ്ഡ് ഫോർ ബി . പി . - ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 

ക ന ഫ് ന സ ർ 21 മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
ഫോറൻസിക്ക് മെഡിസിൻ അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
? 35 ,000 

തുറക്കുന്നതാണ്. 


2 എസ4-9674 / 13 / എം . സി . സി. 


നിബന്ധനകൾ 


ടിൽറ്റ് ടേബിൾ മോട്ടോ 
റൈസ്ഡ് 78 " x 24 " _ 
ഫി സി യ ാ ള ജി - 
? 40, 000 


1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ത ന ത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


3 എസ4- 9675/ 13/ എം. സി. സി. റിഘ ബയോപ്സി ഗൺ - 

മെഡിസിൻ ? 1,00 ,000 


2. ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


3. വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


-- അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1- നും 2- നും 1 312, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് ? 416 . 

- പകർപ്പ് ക്രമ നമ്പർ 1 - നും 2 - നും 3 106, ക്രമ നമ്പർ 
3 - ന് 3 208. 


വാ ർ ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 

വ വ്വ റ സൂ ചി പ്പി ച്ചി രി ക്ക ണ ത ാ ണ് . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 

ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


തപാൽവഴി- - ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 1 352 , ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് ? 456 . 


തപാൽ വഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 


Government Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


- 2 - 8 - 2013 . 


